
The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


DEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 

LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY, MO 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 


10/31/11 


Sheila Lawn 

Assistant District Attorney, Suffolk County 
Dear Ms. Lawn, 

Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth 
Included are copies of the following: 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Cards with analytical results for sample 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/Mass Spectral analytical data for sample #’s 

GC/MS testing was performed by Nicole Medina. All other analyses were performed by 
Kate Corbett. If you have any questions about these materials, please call me at the 
number below. 



Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6632 


cc: NEM 


Folk OIG PRR 067547 










DEPARTMENT 


DRUG RECEIPT 


CC #_Br'~ 

BOOK#M ; 

PAGE 

DESTRUCTION # 


District/Unit "t>S / 

Name & Rank of Arresting Officer __ 


id # mn/ 



LAB USE ONLY 


] 


0 



* ■ * 


DESCRIPTION OF ITEMS SUBMITTED 


(rtfprtU ?iul) 


GROSS 

QUANTITY 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE^^^BH 

No. of samples tested: 


AGENCY 




ANALYST 
Evidence Wt (JUS 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


pb c A -ickJA 

' A r, . / KJ 


Gross Wt ( ) 
Gross Wt ( ): 





Pkg. Wt: O’ 0 

Net Wt: Q_ 0 ^ 0 



ntot Gto° 



PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 



MIcrocrvstaHIne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAj_J_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 


RESULTS ^ 


DATE 

3 

IlH 1 

II 


1 



GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS tom A 


MS 

OPERATOR _ 

k)£M_ 

q 

DATE l 


1.1 





Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



agency V{f^Xu/'\ 


No. of samples tested: 


ANALYST 
Evidence Wt 


CM< 


PHYSICAL DESCRIPTION: 



Gross Wt ( ) 
Gross Wt ( ) 


Pkg. Wt 




PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

TtoSSL t , + vtty] 

Marquis_ 

Froehde's 4 
Mecke's 


Mlcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAj_ l _ 


OTHER TESTS 





Revised 7/2005 







Data File C:\CHEM32\1\DATA\SIG1000002.D 
Sample Name: BUPRENORPHINE STD 


Acq, Operator 
Ac q. I n s t r ume n t: 
Injection Date 

Sequence File 
Method 

Last changed 


ASD Seq. Line : 

Drug Lab GC#3 Location : 

9/15/2011 8:27:03 AM Inj : 

Inj Volume : 

C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C:\CHEM32\1\METHODS\BUPRENORPHINE.M 
3/7/2011 1:14:28 PM 


2 

Vial 2 

1 

1 pi 



Area Percent Report 


Sorted By : Retention Time 

Multiplier: : 1.0000 

Dilution: : 1.0000 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1: FID1 A, 

Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

# [min] [pA*s] [pA] ’ % 


1 1.246 1 BB S 8.41884e4 8,10632e4 99.53588 

2 13.440 1 BB 392.56006 107.70788 0.46412 

Totals : 8.45809e4 8.11709e4 


*** End of Report *** 


Drug Lab GC#3 9/15/2011 8:47:04 AM ASD 


Page 1 of 1 
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Data File C:\CHEM32\1\DATA\SIG1000QQ5.D 
S amp1e Name: Blank 


5 

Vial 5 
1 

1 pi 

Sequence File : C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 

Method : C:\CHEM32\l\METHODS\BUPRENORPHINE.M 

Last changed : 3/7/2011 1:14:28 PM 


/Acq, uperaior 
Acq. Instrument 
Injection Date 


no U 

Drug Lab GC#3 
9/15/2011 9:40:03 AM 


£»eq. Line 
Location 
Inj 

Ini Volume 


pA 

450- 

400 

350 
300- 
250 
200 
150 : 
lOO- 
SO ; 
0 


FiDI A, (SIG1000005.D) 


. 1 .i ■ 

2.5 


7.5 


10 


12.5 


15 


17.5 


Area Percent Report 


Sorted By : Retention Time 

Multiplier: : 1.0000 

Dilution: : 1.0000 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1: F1D1 A, 

Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

# [min] [pA*s] [pA] % 


1 1.246 1 BB S 7.77117e4 8.25105e4 l,QQ0e2 

Totals : 7.77117e4 8,25105e4 


*** End of Report *** 


Drug Lab GC#3 9/15/2011 10:00:04 AM ASD 


Page 1 of 1 


Md 


Folk OIG PRR 067553 



























Data File C:\CHEM32\1\DATA\SIG1000006.D 


Sample Name: 



Acq. Operator 
Acq. Instrument 
Injection Date 

Sequence File 

Method 

Last changed 


ASD Seq. Line : 6 

Drug Lab GC#3 Location : Vial 6 

9/15/2011 10:04:22 AM Inj : 1 

Inj Volume : 1 pi 

C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C; \CHEM32U\METHODS\BUPRENORPHINE.M 
3/7/2011 1:14:28 PM 


FID1 A, (SIG1Q000G6.D) 


pA D 
450 

400 
350- 
300 / 
250 ~ 
200 
150 
100 
50 
0 

0 


- 


2.5 


<73 

CO 

tD 




CO 




CO 



o 


OO 

o> 


T“ 

<5 

<D 

* 


7.5 


CO 

_4- 


10 


12.5 


15 


17.5 


mux 


Area Percent Report 


Sorted By : 

Multiplier: 

Dilution: 

Do not use Multiplier & 


Retention Time 

: 1.0000 

: 1.0000 

Dilution Factor with 


I STDs 


Signal 1: FIDl A, 


Peak RetTime Sig Type Area Height Area 


# 

[min] 

i 



[pA*s] 

1 _, . y —_ _ 1 

tpA] 

... . _... 1 

"Ci 

1 

i 

1.245 

1 

BB S 

| - | 

8 . 10187e4 

1 

7.77154e4 

99.58599 

2 

b.289 

]. 

BB 

24.56930 

30,69967 

0.03020 

3 

6.908 

1 

BB 

40.49729 

50.24115 

0.04978 

4 

8.726 

1 

BB 

18.45243 

15.67116 

0.02268 

5 

13.428 

1 

BB 

253.30182 

70.55910 

0.31135 

Totals : 



8.13555e4 

7.78825e4 



i 

:! 


*** End of Report *** 


■rug Lab GC#3 9/15/2011 10:24:23 AM ASD 


Page 1 of 1 
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Area Percent / Library Search Report 


iolsn||j 

D8m ^ 


Information from Data File : 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisifcionMeth 
Integrator 


K: \09_20JL1\801623,D 
NEM 

20 Sep 2011 15:23 

BLANK 


DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 801623,D\dafa.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* **NQ INTEGRATED PEAKS * * * 


801623,D 


Thu Oct 27 14:56:21 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 067555 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

K:\09__20__ll\801624 ,D 
NEM 

20 Sep 2011 15:40 

HEROIN STD 

24 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 
500000 
400000 
300000 
200000 
100000 

— r —j—|—p--ji—|—i—ri—|—i—i— j— i—j—i—i—i—i —|—i i i—f—i—!—j—i— \ —i—f—|—i—i—i—i—j—i—i—?—r—]—f—i—i—i—|—i—I—r~r 


Tirne~> 2.0G_ 

3JD0 

4.00_5.00 _6.00 

7.00 

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 

Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

6.747 


916221 

100.00 

100.00 


801624.D Thu Oct 27 14:56:26 2011 Page 1 


TIC: 801624.D\data.ms 
6.147 


Folk OIG PRR 067556 






ZSSZ90 910 >l|Od 


Z oSvd ITQZ 9Z'9$'tl LZ 3^0 nqx <T*&9T08 






66 Z-LZ- T9S000 


NI 02 IHH 

T iqS\0SBqi?:^a\ ‘D Si*9 I 


T*?n5 #STO ai/A^Paqtq XH #Xd 

n'sxox^Mwd\9s^qBq^a\ : o 

08 2 AqTx*en5 ummuTW q * 8QXSXN\^si2q*n^a\ : 0 

08 : AqxrenO lunmxiiTw T‘nS\9S^^a\ : D : saxa^aqxq qoxesg 


ax*i 
w•sonna 

OLS MI 0 H 3 H 
0£ : ST TT02 <feS OZ 
W3N 

a * !?S9T 0 8\l T 02 60\‘X 


jroq^xBsqui 
qqawuoxqxsxnbov 
xaquinN x^TA 
Aq psqqTuiqns 
0U1^m ax^iups 
paxxnbov aqpq 
jzoq^jrgdo 
oiu^m 9XTd 


2 ©Xia UlOXJ uoxq^uixogui 


qjEoden qo:ri&03 Axexqtq / quaox:0d 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Filej 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K: \09_20_ll\801626 .D 
NEM 

21 Sep 2011 7:07 

BLANK 
KAC 
1 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance TIC: 801626.D\data.ms 



Time—_2.00 3.00 4 .00 5.00 _6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 JtOO 12.00 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


801626.D 


Thu Oct 27 14:56:44 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 067558 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09J20_ll\801627.D 

NEM 

21 Sep 2011 7:23 


KAC 
27 

DRUGS.M 
RTE 



Time»> 2.00 3.00_*00. _ 5.00 6.00 7.00 8.00_^QO ^JO-OO 11.00 12.00 


Ret, Time Area Area % Ratio % 


6.760 3327313 100.00 100.00 


801627.D Thu Oct 27 14:56:57 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 067559 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : K:\09_20_ll\801627.D 

Operator : NEM 

Date Acquired ; 2^e^0U 7:23 

Sample Name : HHHHIHhH 

Submitted by : KAC 

Vial Number : 27 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TQX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 6.76 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 99 




801627.D Thu Oct 27 14:56:57 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 067560 














U9SZ90 add 910 >(|Od 




x 96t?a 


TIGg 90‘LS* LZ 300 nqj, Q‘ 1X9108 


I 


^^swad on*** 


% ot^bh % Baav vbxm 


DIUTJ, * 


0071- (Km OO’Ol 00 8 OQ‘8 00 Z 00‘9 00‘9 00> OOX 007 <-ow\± 



3XH 

w ‘ senna 

i 

nwvaa 

= 8 TTOS <3es 

_ __ W3M 

a ' TX9T08\lI 0? 60\ «>l 


J£03FJ[693UI 

I|^0WUOT^TSTnbDV 

aaqumft i^ta 
Aq poq^Tiuqns 
aui^M 0X<3 uibs 
pajzxnbov eq^a 
jtoq^jtado 

aun?j^ 0XT^ 


:0XTd uicxxg uoxqBUhxojui 


ip^n2£S Ax^Jiqxq / ^naojiaa P9XV 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09_20_ll\801632 .D 
NEM 

21 Sep 2011 8:38 

HEROIN STD 

24 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance TIC: 801632,O\data.ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.742 

1124626 

100.00 

100.00 


801632.D Thu Oct 27 14:57:10 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_067562 







Area. Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile r 

File Name 

: K:\09 20 11\801632.D 

Operator 

NEM 

Date Acquired 

21 Sep 2011 8:38 

Sample Name 

HEROIN STD 

Submitted by 


Vial Number 

24 

AcquisitionMeth 

DRUGS,M 

Integrator 

: RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI,L 
C:\Database\NIST08.L 
C:\Database\PMW T0X2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PKtt 


RT 


Library/ID 

GAS# 

Qua: 

2 :\Database\NIST08.L 



Diacetylmorphine 

000561-27-3 

99 

Diacetylmorphine 

000561-27-3 

99 

6 -Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


6.74 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


m iz~> 


43 


28 


T 1 

20 


69 

diiL 


rr t 

40 60 


Average of 6.694 to 6,909 n#n,: 801632.D\dafa.ms (-) 


81 


94 




115 


146 


162 


268 


215 


327 


310 


28 131 

tIt-t | , 'j ’ r r- rj , A , pl L-p - i 3 , 5 . 4 , r i 


369 


'v ~ j 'i ri' l ff - rrri'i l i i i ' l rp rt " l "i ,, |-fT'i k Tl i ' i ‘ f' , f "r , f , |’ , f ' i 1 ' 'rT| , 'f l ' f i- rfnTl j rrr i ffm-j i n i| i‘t-r-i - | -n 7 i i j i 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


j 



801632.D Thu Oct 27 14:57:10 2011 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


toidnlH 


I:. :'oe . from 

F ' e .Mine : 

Opera a vr : 

Dare. squired : 
Samp], Name : 
Submi red by : 
Vial lumber : 
Aceui r tionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

K:\09 2 0__ll \ 801634 .D 
NEM 

21 Sep 2011 9:10 

BLANK 

1 

WSCREEN * M 
RTE 



T! 



4.00 6.00 


8.00 


101)0 


r-T- T - T -r-T--T-- r --r--T--r--r-- T --r--r-T-->-- r -T--T--i---r- T --r-r-T-T- 1 -T-r-. T f i T T I j i I 1 P | 7 r T ) 

12.00 14,00 16,00 18.00 20,00 22.00 24.00 26.00 28.00 


Her . .'me 


Area Area % Ratio % 


* : tK: NTEGRATED PEAKS*** 


80:63: 1) Thu Oct 27 14:59:18 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 067564 







S 9 SZ 90 add 010 >(|Od 


T aB«d T.TQZ ZZ : 6S-VT LZ -IDO Tiqj, Q OK.) 3 


00 ‘ OOT OO'OOT ZlZfrSO L ■ I 

% % B3IV B9.XV 3U1 ' '.>H 



aiH : J 031 !.. B 0 -. 1 U 1 

WNaaaoSM jqqawuo-rq xnl.oy 

SC : xaqui;> " v> A 

: Aq ps tuiqng 

CMS 3NIHdH0Naadna : DU1BK ; rd;ui?s 

£^ = 6 IT OS das TZ '■ P3JT nb 3 D’d 
N3N : ju-.p.iodo 

Q ‘ S C9T 0 8 \TT OS 60\ : >i : SW ^ J 

: 3 XTJ BOBQ WO.XJ UOIj XO.;:;! 


q^odaa qojBas Ajpjqxq / quaojcaa Ba:i m 








Area Percent / Library Search Report 


I: Cor 

.cion from Data File: 


p • : 

. me 

K:\09 20 ll\801635.D 


0 ; O : cl 

r 

NEM 


Dc e 

quired 

21 Sep 2011 9:43 


:"'7; | 

: Name 

BUPRENGRPHINE STD 


Si 7 . 0 ; ■ 

■ ed by 



Vi a i. , 

timber 

35 


Ac go. 

• tionMeth 

WSCREEN*M 


Ill eg * 

tor 

RTE 


Sc 

. Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 



C: \Database\NIST08 . L 

C: \Dat:abase\PMW__T0X2 . L 

Minimum Quality: 80 


RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


17.6 6 


C:\Database\NISTG8 < L 
6,14 ~ Ethenomorphinan-7-methanol, 
6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 
6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 


17 

052485- 79~ 7 

99 

17 

052485-79- 7 

99 

17 

052485-79-7 

95 


AL 


m 


At 


Average of 17.455 to 17.922 min,: 801635.D\data.ms {-) 



B( . 6 .; 0 Thu Oct 27 14:59:22 2011 


Page 2 
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Area Percent / library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired r 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

K:\09_20_ll\SG1637.D 

NEM 

21 Sep 2011 10:49 

BLANK 
KAC 
1 

WSGREEN,M 
RTE 


Abundance TSC: 801637.D\data,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


801637,D Thu Oct 27 14:59:04 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 067567 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09_20_ll\801638.D 

NEM 

LI 11:22 


KAC 

38 

WSCREEN.M 
RTE 


Abundance TIC: 801638.D\clata.ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio 

2.088 

383645 

2.14 

5.57 

2.322 

277956 

1.55 

4.03 

2.747 

131827 

0.74 

1.91 

2.993 

646917 

3.62 

9.39 

3.202 

134327 

0.75 

1,95 

3.520 

161251 

0.90 

2.34 

3.621 

183167 

1.02 

2.66 

3.873 

136278 

0.76 

1.98 

3 . 927 

181306 

1.01 

2.63 

4 . 005 

188355 

1.05 

2.73 

4.544 

350546 

1.96 

5.09 

5.658 

138518 

0.77 

2.01 

5.777 

124799 

0.70 

1.81 

6.915 

5139044 

28.72 

74.59 

6.963 

871766 

4.87 

12.65 

7.610 

886737 

4.96 

12.87 

9.694 

170366 

0.95 

2.47 

10,017 

894915 

5,00 

12,99 

17.647 

6890006 

38.51 

100.00 


801638 *D 


Thu Oct 27 14:59:07 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 067568 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\0 9_2 0_ll\8 016 38 *D 
NEM 

21 Sep 2011 11:22 


KAC 
38 

WSCREEN,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMV7_TOX2 , L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2.09 C:\Datafoase\PMW_TOX2,L 

Ethylene oxide 
Acetic acid 
Disulfiram 


000075-21-8 9 
000064-19-7 4 
000097-77-8 2 



801638.D 


Thu Oct 27 14:59:08 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 067569 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : K:\09_2Q_11\801638.D 

Operator : NEM 

Date Acquired : 11:22 

Sample Name i IMHHHBBB 

Submitted by : KAC 

Vial Number ; 38 

AcquisitionMeth: WSGREEN.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 2.32 C:\Database\NIST08,L 

2-Propanone, 1,3-dihydroxy- 000096^26-4 83 

1.2- Ethanediol 000107-21-1 40 

1.3- Dihydroxyacetone dimer 062147-49-3 38 


Abundance Average of 2,280 to 2,430 min.; 801638. DVdata.ms (-) 

| 3;1 

80 

60 


40 



10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 66 70 75 80 85 90_95 


801638.D Thu Oct 27 14:59:08 2011 Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09_20_11\801638.D 

NEM 

21 Sep 2011 11:22 


KAC 

38 

WSCREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLl.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_T0X2,L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS ft 

Qual 

3 2,75 

C:\Database\NISTG8.L 
Bicyclo[3.1,1]heptane. 

6,6-dimethyl 018172-67-3 

95 


.beta.-Pinene 

000127“91-3 

93 


.beta.-Pinene 

000127-91-3 

93 



U yn t t ~|~ i r i J lY^-Tnrrpr^-rxjrr7^j-rvtM < |-TT^ , -i'‘ p -i-T- r - p T' , t-T-T ’ f- r t , -r ry-rr"r> j-ri n i | rr n | rn ijrT njrrn'11 i i t p a » n y n ri | * t 

m10 20 30 40 50 60 JO 80 90 100 tip 120 130 14 0 150 160 170 180 190 200 


801638.D Thu Oct 27 14:59:08 2011 Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09_20_ll\801638.D 
NEM 

21 Sep 2011 11:22 


38 

WSCREEN,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Dafcabase\PMW_TOX2.L 

Pi<# RT Library/ID CAS# Qual 


4 2.99 C:\Database\NIST08.L 


Limonene 

000138-86-3 

94 

D-Limonene 

005989-27-5 

93 

D™Limonene 

005989-27-5 

93 


Abundance Average of 2.945 to 3.034 min.: 801638,D\data.ms (-} 



Abui ; lance #15483; Limonene 



801138.D Thu Oct 27 14:59:08 2011 Page 5 
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Area Percent / Library Search Report 


In formation from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K:\09J2G__11\80163 8 .D 
NEM 

21 Sep 2011 11i22 


KAC 
38 

WSCREEN * M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 8 0 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Dafcabase\PMW_TOX2 * L 


PK# RT Library/ ID 


CAS# Qual 


3.20 C:\Database\PMWJT0X2.L 
Hydroquinone-M {2-HO-) 
Perhexiline-M (H0~) 2AC 
Prolintane-M (HO“phenyl™) 


000533 ~ 73 - 3 4 

OQGOQO-OO-O 4 

000000 - 00-0 2 




8 01338.D Thu Oct 27 14:59:09 2011 Page 6 


Folk_OIG_PRR_067573 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Dcit e Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


K: \09__2 0_11\801638 ,D 
NEM 

21 Sep 2011 11:22 



38 

WSCREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NXST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_T0X2 .h 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.52 C:\Database\PMW_TOX2.L 

Acetic acid anhydride 
Monolinuron 
Ethylacetate 


000108-24-7 9 
001746-81-2 2 
000141-78-6 2 


Abundance 


Average of 3.484 to 3.591 min.: 8O1038.D\dala.m$ (-) 
43 


m/z- > 


80 


60 


40 


20 

0 


31 



1-1 I M M | [ 

25 30 


37 

-rfi-H 

35 



Abu;:dat ce 

: 30 

! 

GO 

40 

20 

0 

m/z---" 


4;3 


#2756: Acetic acid anhydride 


P351 



60 


60 




74 

, r p-nrhj-n 

70 75 


i r i i i 
80 


85 


90 95 100 105 110 115 120 


801638.D Thu Oct 27 14:59:09 2011 Page 7 
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Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Da te Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


from Data File: 

K : \ 0 9_2 0__11\80163B,D 
NEM 

21 Sep 2011 11:22 


KAC 

38 

WSCREEN. 
RTE 


M 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PR# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.62 C:\Database\PMW_TOX2.L 
Dimethylformamide 
PCDI precursor (dimethylamine) 
Air with Helium and Water 


000068-12-2 17 
000124-40-3 5 
000000 - 00-0 1 


Abu mi a nee 


80 


m/z- 


60 

40 

20 


29 


0 m.T 




44 


39 


Average of 3.591 to 3.741 mfft.: 801638.D\data,ms (-) 


55 


50 I 

tTffm - 


60 


74 

i| 


69, 


tiuji rti|4 


101 


84 91 


r !r, t l Jjfn.jLrjMI., 


115 


umiiiini 


122 


l T TtTT l' 


144 


II IIIHK II I II 


25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100105110115120125130135140145 


Abundance 


10 


var/- 


60 


•10 


20 j 


Oirr 


29 


44 


#3781: Dtmeifiyfformamide 
73 


PI 73 


58 j 

vi i | rr i-T j S rirjTi j j { i m f m 


I ] 1 'r i 'T | II - [ 1111(11 l T|T77 T f riTTTTTTTJTTTT|TTTTJTTTTjTTTTJTTTl pTTIJTTTTpTT 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115120125130135140145 


801638.D Thu Oct 27 14:59:09 2011 
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Folk OIG PRR 067575 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Marne 
Operacor 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 


K:\09_20_11\801638.D 

MEM 

21 Sep 2011 11:22 


Vial Number 
Ac quisitionMeth 
Integrator 


38 

WSGREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08,L Minimum Quality; 80 

C:\Databa se\PMW_TOX2.L 


PKfi RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.87 C: \Database\PMW__TOX2 . L 

2 - Methyl- 2 -propanol 
Trimethadion-M (nor-) 
Diethyletlier 


000075“65-0 4 
000000 - 00-0 2 
000060-29-7 1 


AboKbrxe 

30 

GO 

40 

20 { 



Abn: lance # 2446 : 2 -Methyl- 2 -propano! P 113 



801636.D Thu Oct 27 14:59:09 2011 
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Folk_OIG_PRR 067576 









Area Percent / Library Search Report 


In Tor-nation from Data File: 

FI J.e |ame 

K:\09 20 11\801638.D 

Operator 

NEM 

Date Acquired 
Sample Name 

21 Sen 2011 11:22 


Submitted by 

KAC 

Vial Number 

3 8 

Ac q iiisitionMeth 

WSGREEN.M 

Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 

RK# RT Library/ID 

CAS# Qual 


3.93 C:\Database\PMWJT0X2.L 
Metraside -S02NH 
Mefruside ME 
Mefruside 2ME 


000000 - 00-0 2 

000000-00-0 1 

000000-00-0 1 


Abindai-ce 



Average of 3.897 lo 3.981 min,; 801638.D\data.ms (-) 
8$ 


nvr- 

Abmuim ce 


60 

40 

?0 

0 


30 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140J50 160J70 .180 ISO 200 210 220 230 240 250 260 
#3058; Meffuside -S02NH PI 234 

8$ 


1 I'T'J I TTTJTTTTJTT7 


ro 

A-qrV 


111 


| 98 ^8 159 t 5 

rrjTTTT f n i i |Yrn p i M | i ; m | f I I i p m i | n rTjTT T F 


f j 111 rpT t 1 1 * m i { rrrrpT n~p rrrj mryn rrp-rr 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 


218 

r+fr 


260 


8 :;.16 3 8 . D Thu Oct 27 14:59:10 2011 
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FolkJ3IG__PRR 067577 














Area Percent / Library Search Report 


Ir: l orma tion f rom 
Fa ]e Name 
Opera tor 
Date Acquired 
Sample Name 
Si.ibm.ltted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

K:\09_20_ll\801638.D 
NEM 

21 Sep 2011 11:22 


KAC 

38 

WSGREEN.M 
RTB 


Search Libraries: O:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NlST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Da t aba se\PMWJTOX2,L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


10 4.00 C:\Database\NIST08 -L 

2 -1urancarboxaldehyde, 5-(hydroxyme 0QQO67-47-Q 81 
2-1 urancarboxaldehyde, 5-(hydroxyme 000067-47-0 49 
lH-Pyrazole, 4,5-dihydro-3-methyl-1 026964-49-8 37 


Abundance 


Average of 3.981 to 4.065 min.: 801638.D\data.ms (-) 



A! 


m- 


iidance 

10 



40 j 


3 : 0 ; 

Oil 



25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 JO 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 


80 1 63 3 . D 


Thu Oct 27 14:59:10 2011 
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FolkJ3IG__PRR 067578 













Area Percent / Library Search Report 


In forma tion 
F i i .e Lame 


from Data File: 

: K:\09_20_11\801638.D 


Ojjera tor 
Date Acquired 
Sample Name 
SubmitLed by 


NEM 

21 Sep 2011 11:22 

KAC 


V:ial Number : 38 

Ac qui s i tionMeth: WSCREEN.M 


InLegrator 


RTS 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 
C: \Database\PMWJF0X2.L 




RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


4.54 C : \Database\PMW_TOX2 . L 
Acetic acid anhydride 
Nifenalol artifact 
Mefruside -S02NH 


000108“24 -7 9 
000000 - 00-0 2 
000000 - 00-0 2 


ALmnda* ce 

i 

fJOj 

m\ 

40! 

i 

! 

| 

20j 


31 


4$ 


Average of 4.508 to 4.580 min.: 801638.D\dafa.ms (-) 


103 



AL'.sndarc.e 


301 


rrj- tiH | ! i-rrprr 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105 110115 120 125 130135 140145 

#2756: Acetic acid anhydride P351 

4i3 


‘0i 


n > 


31 

.1 

I I : 6 , 0 7 4 

rrrr-i 'iTjTTTr |-rn"r f m i j 11 i 1 | n t h t r r T- pmTjTrrqTTn-prrrryrr n | n i q m 1111 n j m i > p rrryTrrrp TTTprr-i-i-j-MT 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115120125130135140145 


8C163 3.D Thu Oct 27 14:59:10 2011 
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Folk OIG PRR 067579 















Area Percent / Library Search Report 


1 1 ■ i'or nation from Data File: 

Fi re .ame 

K:\09 20 ll\801638.D 

Opera tor 

NEM 

Da'e Acquired 

2 1 Sep 2011 11:22 

Sample Marne 


Submitted by 

KAC 

Vial Number 

3 a 

AcquieitionMeth 

WSCREEN.M 

Integ rator 

RTE 

Scarce. Libraries : C: \Database\SLI .L 


C:\Database\NIST08.L 
C:\Da tabase\PMW_TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PKtf RT Libx'ary/ID 


CAS# Qual 


5.66 C:\Database\PMW_TOX2.L 
Methidathion 


000950-37-8 


At i:V:Uil ;0 


30 

0 

tv 

AG ;:idarce 

*0 

00 

•i0 

no- 


Average of 5,646 to 5.723 min.: 801638.D\da(a.ms (•*} 


4 

3 


; 

P 

15 


115 


32 

62 ^ ^ || 134 

! 158 


“T-T - n"r 


40 60 




T 


* * 1 *.r r ' r 1 , _ r 


80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

#3856: Methidathion ~ PI497 

145 


85 


58 


T T T‘ 

40 


75 

-X\. 


60 80 


i 


125 

^.1-tLtJ 

100 120 140 


i 157 

U-f- r T- 

160 


_r T _r ~ 

180 


200 


270 ?< ? 2 

I"T ' j 1 I < * I j I I 1 I { I m j I H T -l ] i If 

220 240 260 280 300 


80163 3. D ThU Oct 27 14:59:10 2011 
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Folk_OIG_PRR_067580 













Area Percent / Library Search Report 


Ini: or nation from Data File: 



F i i.e :^ame 

K:\09 20 11\801638.D 



Opera .or 

NEM 



Date acquired 

21 Sep 2011 11:22 



Sample Name 

HHh 



Submitted by 

KAC 



Vial lumber 

38 



AcquisitionMeth 

WSCREEN.M 



Integ rator 

RTE 



Scarce Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 

80 


0 :\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 

80 


C :\Da tabase\PMWJTOX2.L 



:>Kjt RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


5.78 C : \ 1 )atabase\PMW__TOX2 . L 

Tioconazole 065899-73-2 1 


Abmdai ce 

■ ;o 

■;o 


-o 


0 


Average of 5,747 to 5.891 min.: 801638.D\data.ms (-) 


29 


43 


57 


73 


102 


86 


117 


|jj|j j|^ | ^ || CjP ji ^ | ^ j 


147 

11 ‘ I ' '' 1 1 I 1 


nprrT rjn rryTrn p 


r T r ^r r T r! T ' j'ri » i ' r 1 M ' 


Al?i:nrj£ji '‘:e 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360^80 


#2648: Tioconazole 

lit 


P1822 


54 


81 




95 


177 


212 


r-prrr 


T 


T"' 




1 ! 1 1 rr T 


i j i r i i f j i * i ) 


305 

rryhrr V 


351 38e 

ii |"T‘i ‘f s [ f rn j i 


n 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 


8;: :.63 . .o 


Thu Oct 27 14:59:11 2011 Page 14 


Folk_OIG_PRR 067581 











Area Percent / Library Search Report 


Trior nation from Data File: 

F : i.e fame : K : \ 09_20_ll\801638 . D 

Operator : NEM 

Da e .cquired :^^^Se^2011 11:22 

Sampl a Maine HHHHHHHI 

Submitted by : KAC 

Vial >iumber : 3 8 

Acqui 3itionMeth: WSCREBN.M 

In ! egrator : RTE 


Scarce Libraries: C:\Database\SLl.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

0:\Database\PMWJTOX2.L 


! 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

■ 4 

6.92 

C:\Database\MIST08.L 





Glucitol 

026566-34 - 7 

91 



Sorbitol 

000050-70-4 

90 



D-Mannitol 

000069-65-8 

86 


At ndm te Average of 6,478 to 6.945 min.: 801638,D\data,ms (-) 



86163 ID Thu Oct 27 14:59:11 2011 Page 15 


Folk_OIGJPRR 067582 








Area Percent / Library Search Report 


2 . ■ . { or ict t ion f rom 

Ft i.e 'ame : 

Opera ".or : 

Da i.e enquired : 
Sample Name ; 
Submi .. t ed by : 


Dai.a File: 

K:\0 9 2 0_11\8G1638,D 

mm 

21 Sep 201 1 11:22 


Vial :'umber 


3 8 


Aoqui .itionNeth 


WSCREEN * M 


In Leo :ator 


RTF 


Scare Libraries : 


RT 


\Database\SLI,L 
\Database\NIST08,L 
\Database\PMW TOX2,L 


Library/ID 


6.96 C:\Database\PMW_T0X2.L 

Mono!sooctyladipate 
Ca i:• b i dopa 2 MEAC 
Metronidazole AC 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


004337-65-9 12 
000000-00-0 7 
000000-00-0 7 


An :ndm 


4;1 


O' i 


Average of 6.945 to 7.113 min.: 801638.D\data.ms (-) 
129 


55 


70 


97 




-m 


) : i ! 


Ill 


157 


143 


213 


171 


185 


i J n 


199 


227 


n rW ] l - V-T - T -j TT 


250 


277 292 


i < » i t t r 


nee 

A!v: 


40 60 80 100 120 140 _ 160_180 _ 200 220_ 240 260 280 

#2360: Monoisooctyladipate PI227 

129 


70 


112 


101 


147 


rrJ-r r- ,-C 


241 


212 

- r nr - | " i i-f - i j i i i < 


259 


_rTT T 1 " 


me 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 
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Folk_OIG_PRR_067583 












Area Percent / Library Search Report 


I:* !:o!: vifcion from Dana File: 

F 1 e .'a me ; K:\09_20_ll\80163 8.D 

C] era or : NEM 

Dane .quired : 21 Sep 2 011 11:22 

Samp.'!. Name : 

SvMnni' 3ed by : KAC 

Vial amber : 3 8 

Ac ;: u i. :it ionMeth : WS CREBN. M 
Inneg;ator : RTE 


Scare:: Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW TOX2.L 

!i Ki; RT Library/ID 


7.61 C : \LVitabase\NIST08 . L 


OcLadecanoic 

acid 

000057-11-4 

99 

Octadecanoic 

acid 

000057-11-4 

99 

OcIadecanoic 

acid 

000057“11-4 

96 


CAS# Qual 


At - : i id a i 


Average of 7,574 to 7.670 mim: 801638.D\data.m$ (-) 


30 



241 

199 213 227 j 

t y - T i f i j *i Li i | n 

200 220 240 



284 

" T~ f i i 
280 



83'163 ,. 10 Thu Oct 27 14:59:11 2011 Page 17 


Folk_OIG PRR 067584 
















Area Percent / Library Search Report 


n; .-.a Lion from Data File: 


F i e ; : me 
Opera -a: 

Dale .cquired 
Sampl.:: Name 
Su bird : ed by 
Vial amber 
Acqui 0 tionMeth 
In teq=ator 


K : \09__2 0_11\80163 8 .D 
NEM 

21 Sep 2011 11:22 


KAC 

3# 

V? SCREEN . M 
RTE 


Scare: Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 
C:\Database\PMW TOX2,L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


m rt 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


9,69 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 93 


A- ;;Km 


43 


Average of 9.652 to 9.760 min.: 801638.b\data.ms (-) 



327 


268 


qj 115 146 

94 j i 162 


i 


215 


28 j i I j 161 h07 


253 

WH|'^vl| T 


310 


282 

■ ‘ l 1 *" ' "' > l 11 


1 1 J" 


369 


Tfj i 'i -njri ^ i 


A? ;uiaf 


#1: HEROIN 


<3 


me. -> 



8 a 3 . 0 


Thu Oct 27 14:59:12 2011 
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Folk OIG PRR_067585 
















Area Percent / Library Search Report 


cion from Data File: 


Fie me 
Cp&ira r 

Da. e paired 
Samp 1 Name 
Suomi ed by 
Vial amber 
Ac: a a 7 i tionMeth 
I: a o-i. tor 


K:\09_20_ll\801638.D 

NEM 

21 Sep 2011 11:22 


KAC 

38 

WSCREEN.M 
RTE 


Seare : Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 
C:\Database\PMW T0X2,L 


RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


10,02 C:\Database\NrST08.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14 -dih 000465-65-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14 -dih 000465-65-6 91 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14 “dih 000465-65-6 76 


n . •• 

A! ■ -ir: 


41 


28 l| 


Average ol 9.975 to 10,137 min.: 8Q1638.D\data.ms (-) 


70 


115 


1 5 

5 


8: 

2 


127 171 187 20 

II, 

i 1., 





, , ! i 

iliTiifl, 

| ,j; 


k ; 

1 l' |'V 

kk 



u 

r-r r 


l, \ u ; h ! -i JjAi yMbUj 

| T .. - ; | | . | j- 'j 1 ■ , t .J 

4u4 

•i. .in 

rmr 1- 


242 


214 2 f 


286 


I 256 270 , 
! ' i 7-1 1 j tVV t 


327 


3 ?°312 

'■ --' U l T,, 


#156547: Morpihinan-6-one, 4 1 5-epoxy-3,14 dihydfoxy-17-(2-propenyt)-, (5.alpha.)- 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 

327 


41 


55 




70 




82 


40 60 


80 


96 


115 


131 


171 187 


201 


242 


! :il 147 160i,., 

,.Pil„ J,i# imWI, Li!,. ,.ll 

- s r ■ i—i-Trrrfn \ i i V r i' / f’r 


214 


229 


286 


! r-ryi- ,-r-vf 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


256 270 

nV , r 


300 


312 
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Folk OIG PRR 067586 

























Area Percent / Library Search Report 


I; > ( ; ol : i Lion from Data File; 


File L rne 
Opera nr 
Dare equired 
Sampl Name 
Sabmi ed by 
Vial ;■ mber 
Acqui 1 LionMeth 
In Leg-' • Lor 


K:\09_20_11\801638.D 
NEM 

21 Sen 2011 11:22 


KAC 

38 

WSGREEN.M 
RTE 


St a rc Libraries: C : \Database\SLI . L 

C:\Database\NIST08.L 
C:\Database\PMW_T0X2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


RT 


Library/ID 


CAS ft 


Qual 


7.65 C:\Database\NIST08.L 

6 ,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 99 
6 r 14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 99 
6 ,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 95 


29 


55 


84 101 


Average of 17.4G1 to 17.922 min.: 801638*D\data,ms {-) 


378 


■ ... ,, I , | 12 f 14A 1 ®? 181187 216 237253270 292 310 

40 60 80 100 120 140 1G0 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 


352 | 

3 [ 


410 


Oh 


434 



8V 16 3 . . 0 


Thu Oct 27 14:59:12 2011 
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Folk OIG PRR 067587 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

K;\09 20_11\8Q1649,D 

Operator 

NEM 

Date Acquired 

21 Sep 2011 17:26 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 


Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

WSCREEN.M 

integrator 

RTE 

Abim 6&, 

TIC: 801649,D\data.ms 


40000 

30000 

20000 

10000 







~1 r 


TJTT 


t ,. „ rn— ; - T 


i | i i i i | rrrr]- 


“"T 


Time--> 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28 .00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio 3r 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


801649.D Thu Oct 27 14:58:30 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 067588 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

K:\09_20_ll\801650,D 
NEM 

21 Sep 2011 18:00 

BUPRENORPHINE STD 

35 

WSGREEN.M 
RTE 



Time-> 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24. 00 26.00 28.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio 


17.659 


9669267 100.00 100.00 


801650,D Thu Oct 27 14:58:36 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 067589 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

K:\09 20 11\801650.D 



Operator 

NEM 



Date Acquired 

21 Sep 2011 18:00 



Sample Name 
Submitted by 

BUPRENORPHINE STD 



Vial Number 

35 



AcquisitionMeth 

WSCREEN,M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality; 

: 80 


C:\Database\WIST08.L 

Minimum Quality; 

; 80 


C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK« RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


17.66 C:\Database\NIST08.L 

6.14- Ethenomorphinan--7-methanol, 17 052485-79-7 99 

6.14- Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 99 

6,14-Ethenomorphinan-7-methanol, 17 052485-79-7 95 





801650.D 


Thu Oct 27 14:58:36 2011 
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